THAHBRAPAfiNI DIVERSION WEJDR BAM

(1)  Bcservoir Data

(a) M.W.L
(6) F.R.L.

(c)  AreaatM.WX.

(d)  Area at IMLL.

(e)  Maximum length
(/) Maximum width
(g) Length of periphery

(2)  Capacity of the reservoir
(a) Gross

(6) Live

(c)  Flood storage

(d)  Carry-over

HI. TECHNICAL

A. STATISTICAL

(a) R.L. 644-30
(6) R.L. 635-00

(c)  0*24 square mile

(d)  0*19 square mile

643 acre feet

R.JL 650-00iq

Top of Dam R, L 653-00

(km Sectm cf thambraparni Diversion

457